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REPARACIÓN DE COMPONENTES 


Página inicial Moxa Comunicación industrial 


https://es.wiautomation.com/moxa/comunicacion-industrial/comunicacion-industrial/eds408ammsc 


Buscar producto por palabra, código o ID... dias 


Comunicación industrial 


EDS-408A-MM-SC Moxa 


COTIZACIÓN RAPIDA +39 02 8718 9214 


EDS-408A-MM-SC MOXA Ira la página inicial 


Comunicación industrial Moxa SKU EDS408AMMSC 


EDS-408A-MM-SC MOXA 


Calcular costo de envío Contáctenos 


Descripción: 


CONMUTADOR ETHERNET ADMINISTRADO, NIVEL BÁSICO, 6 PUERTOS 
10/100BASET(X) Y 2 PUERTOS MULTIMODO 100BASEFX CON 
CONECTORES SC, EN FUNCIONAMIENTO DE -10 A 60 *C 
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Devolución 


Es posible devolver los productos 
comprados, segun nuestros Términos y 
condiciones 


EDS-408A-MM-SC Moxa 


Envío 100% asegurado: Una garantía para tus compras 


Entrega urgente: Entrega en todo el mundo por DHL Express 


12 meses de garantía WIA +39 0287189214 
Nuevo. WiAutomation NO es un distribuidor Llámanos de lunes a viernes 
oficial del fabricante. La garantía del 9:00 / 18:00 CET 


fabricante no se aplica. Términos y 
condiciones 


Velocidad. Garantía. En todo el mundo. 


Más de 500.000 productos disponibles y soporte mundial. 


Compañia excelente 


https://es.wiautomation.com/moxa/comunicacion-industrial/comunicacion-industrial/eds408ammsc 2/3 


3/3/23 14:31 EDS-408A-MM-SC Moxa 


Compañía Atención al cliente Confianza 


E 


F z , Valoración de los 
Pedido por teléfono 12 meses de garantia 


clientes A en P 
+39 02 8718 9214 pot todos los productos = = P ais | DHE 


+5 mil reseñas 
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